OAO                                           Zwolftes Capitel.
6\j£
aber nicht irnmer absolut nothwendig.    Doch davon bei anderer Ge-
legenheit.                                                              .
Wir betrachten nun die Gleichgewichtsbedmgungen von einem anderen Gesichtspunkte, der uns auf die Gleichungen, wie Planck sie aufgestellt hat, fuhrt, Wir nehnaen wieder den Fall, dass alle System-theile eine Gruppe, in dem schon oft bezeichneten Sinne, bilden. Das thermodynarnische Potential des ganzen Systems ist gegeben durch
also nach Variation
Aber es ist im Gleichgewicht nacb 6)
^ = $., — - - . = $fc   und   -£ 5 If/, = 0, somit
Nun bestebt die Bedingung fur das Gleichgewicbt auch darin, dass unter Constanthalltung von Druck und Temperatur die Variation von 0 verscbwindet, also wird aucb 20)                                  2?JtTfc(»*^,^ = 0.
Wenn nun die C&, welche von jp, v und ^ abhangen, nicht deshalb variiren sollen, weil p und ^ (also aucb v) etwa variiren, so mussen sie aus anderen Griznden variiren, und das kann nur darin gesucht werden, dass sie ausser von den, alien Korpern zukomnienden Grossen j), v, ^, noch von anderen Grossen abhangen, die die Besonderheit jedes Korpers bedingen. Es seien diese Grossen fur ^\ bezeichnet durch. i»ii, ^J2» •••! «!*» fiir ^2 durch. a?21, jr22, ..., a?2* u- s- f- ^ie ^iu ^2i» #fci sollen sich entsprechende Grossen sein, das lieisst solche, welche in jedem Potential die gleiche eigenschaftliche Abhiingigkeit feststellen, ebenso die aj12, ^22, • • •» #fc2, u. s. f.; hiernach haben wir
Fiir jeden Korper sind die Sx so zu wiihlen, dass keine Abhiingigkeit zwischen ihnen vorhanden ist. Wiiren nun auch die 8x der ver-schiedenen Korper unabhiingig von einander, so hiitten wir iiberhaupt
fur alle Werthe von Jc und «, und das wiirde lediglich besagen, dass 8 0k •=. 0 ist. Hieraus aber wurde folgen, dass jeder der Korper fiir sich im Gleichgewicht ist. Selbstverstandlicli ist dann auch das ganze System im Gleichgewicht, das ware aber eine Trivialitat. Also werdend „vollstandig".
